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POUR UNE ACTION 
PLUS EFFICACE 
DANS LA 

7e CIRCONSCRIPTION 


47 ans - Conseiller Régional - Conseiller Général - Maire de Pont de Chéruy 


Candidat du Parti Socialiste et de l'Union de la Gauche 
Suppléant : 























Ceorges BALLY 


42 ans - Conseiller Général - Conseiller Municipal du Pont de Beauvoisin 





Dans la 7° circonscription de l'Isère, plus de 704 des électeurs 
ont clairement fait entendre qu'ils souhaitaient un changement d'hom- 
mes et de politique en refusant leur confiance au député sortant. 

Ce changement est possible .. 

Paul CHENGUELIA et Georges BALLY, qui vous remercient pour 
l'estime que vous leur avez accordée, vous offrent cette possibilité. 


Dimanche 19 Mars, vous enverrez sièger à l'Assemblée Natio- 
nale un nouveau député, en pleine force de l'âge, alliant compétence 
et dévouement, efficacement épaulé. 


Vous voterez pour : 


Paul CHENGUELIA 


Conseiller Régional - Conseiller Général - Maire de Pont de Chéruy 
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Candidat de l’Union de la Gauche présenté par le Parti Socialiste 


Suppléant : Ceordes BALLVY 


Conseiller Général - Conseiller Municipal du Pont de Beauvoisin 








Le Parti Communiste Français et son candidat, Henri JAYBT, appellent toutes les électrices et tous les électeurs qui leur ont fait 
confiance le 12 mars à rassembler leurs suffrages le 19 mars sur Paul CHENGUÉLIA, devenu le candidat d'Union de toute la gauche. 

La Fédération de l'Isère du Mouvement des Radicaux de Gauche appelle tous ses militants et sympathisants à voter le 19 mars 
pour Paul CHENGUËLIA, candidat le mieux placé à l'issue du premier tour. 
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